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MAGNADYNE RADIO - Modd. KENNEDY K 450 e K 540 - Gamma onde medie divisa e due gamme di onde corte. Media 
frequenza 471 kc. Controlli di volume e di tono a reazione in versa. Potenza d’uscita 3,5 watt indistorti. 




















